Symbol 

Description 

Symbol 

Ri~i 

7.5kl?y 8 W 

5% 

R2-3 

Rl -2 

3.3 kQ n 

ii 

R2-4 

Rj -3 

2.2 kQ 1 / 

10% 

R2-5 

Ri -4 

1 kQ 11 

5% 

R2-6 

Rl -5 

1 ki2 n 

11 

R2-7 

Rl -6 

1 kQ n 

11 

R2-8 

Rx -7 

75 Q 1 / 

10% 

R2-9 

Rl -8 

10 kQ 11 

5% 

R2—10 

Rl -9 

4.7 kQ n 

n 

R2-11 

R1-10 

2.2 kQ n 

10% 

R2-12 

Ri-11 

75 Q n 

n 

R2-13 

Rl-12 

10k!2 n 

5% 

R2-14 

Rl -13 

56 kQ 11 

11 

R2-15 

Rl -14 

2.2 kQ a 

10% 

R2-16 

Rl -15 

75 Q 

11 

R2-17 

Rl -16 

18 kQ 

5% 

R2-18 

Rl -17 

Ik Q 

10% 

R2-19 

Rl -18 

18kf2 

5% 

R2-20 

Rl -19 

75 Q 

10% 

R2-21 

Cx-! 

10 pF 


R2-22 

Cl —2 

0.001 [iF 


R2-23 

Cl -3 

20 pF 


R2-24 

C!-< 

0.001 J«F 


R2-25 

Cx -5 

3 pF 


R2-26 

Cl —6 

0.001 fiF 


R2-27 

Ci—7 

0.001 fiF 


R2-28 

Ci —8 

0.001 /*F 


R2 —29 

Ci—9 

3pF 


R2-30 

Ci-10 

0.001 11 F 


R 2-31 

Ci-n 

80 pF 


R 2-32 

Ci—12 

0.005 /«E 


R 2-33 

Ci— 13 

0.005 fiF 


R 2-34 

Cl—14 

0.005 j«F 


R 2-35 

Ci—15 

0.005 fiF 


R2-36 

Ci —16 

0.005 fiF 


R2-37 

Ci-17 

180 pF 


R 2-38 

Ci —18 

0.001 ,«F 


R 2-39 

Ci -]9 

0.001 fi F 


C 2 -1 

Ci —20 

5pF 


C 2 —2 

Ci —21 

5 pF 


C 2 —3 

Ci —22 

5 pF 


C2-4 

Cl —23 

5 pF 


C2-5 

R2-I 

39 kQ y 8 W 

5% 

C2-6 

R2-2 

7.5 kQ n 

11 

C2-7 


Description 


Q i/sW 10% 


Symbol 


1.2 kQ i/gW 
1 k Q n 
33 k Q n 

3.3 k Q u 
27 Q a 
27 Q a 
2.7 kQ it 
1 k Q a 
2.7 k Q a 
1.2 k Q n 
22 kQ a 
56 kQ n 
56 k Q ti 
27 Q a 
10 k Q a 
56 k Q n 
220 k Q a 
100 kQ n 


5.6 kQ i/ 8 W 10% 

5.6 kQ a a 

27 Q n a 

5 kQ Volume control 
3.3 kQ y 8 W 5% 

22 kQ a a 

1.2 kQ a 10% 

1.2 k Q n n 

12 kQ n 5% 

3.3 kQ a n 

470 Q ii 10% 

5 Q n a 

75 Q n s 

5 Q a 5% 

5 Q a n 

220 Q a ii 

5 kQ a 10%, 

2201? a a 

10/iF 6 V 
0.01 f'F 
lpF 
60 pF 
180 pF 
0.01 (iF 
10 fiF 6 V 


Description 


0.01 (i F 
0.01 (iF 
2pF 
0.01 fiF 
80 pF 
180 nF 
10 fiF 6 V 
0.01 fiF 
0.01 fiF 
0.02 fiF 
0.01 ^F 
lpF 
0.01 /jiF 
80 pF 
50 pF 
0.01 t*F 
80 pF 
0.05 ftF 
.200 pF 
200 pF 

0.1 fiF 
0.01 /iF 
10 pF 6 V 

10 (J-F 6 V 
100 pF 6 V 
10 fiF 6 V 
100 ,«F 6 V 
10 f*F 6 V 
0.1 j«F 
100 ju F 3 V 
0.05 nF 
0.1 fiF 
100 fiF 6 V 
100 fiF 6 V 
0.005 ,«F 
2T203 (2SA124; 
2T203 (2SA124) 
2T203 (2SA124) 
2T73 (2SC73) 
2T201-Z (2SA122) 
2T201-Z (2SA122) 
2T201-Z (2SA122) 


Symbol! Description 


X 2 _ 4 
X 2 - 5 
X 2 — 6 

x 2 - 7 

X 2 -3 

D, 

D 2 

d 3 

d 4 

Th 

VC ll2 

vc 3 .. 

tc,, 2 

tc 3 , 4 

F 

LAj.2 

Li 

L 2 

l 3 

u 

u 

I FTp-i 

IFT f . 2 

IFTp_ 3 

IFTp _ 4 

IFT a -, 

ift a _ 2 

ift a - 3 

Ti 

t 2 

J, 

J 2 

Ja 

J 4 

s,-, 

Si— 2 
Sl, 

s 2 

S 3 

SP 


2T64 (2SD64) 

2T6 (2SD65) 

2T6 (2SD65) 

2T3 (2SB51) 

2T3 (2SB51) 

1T23G 

1T23G 

1T23G 

1T23G 

S-250 

FM 

AM PVC2F 
Trimmer for FM 
Trimmer for FM 
Feeder for FM rod 
Ant 

Rod Ant. for FM 
FM Ant. coil 
n RF " 
n Oscillator coil 
AM Ant. coil 
a Oscillator coil 
FM IFT 
ii n 
ii n 

Discriminator 
AM IFT 

n II 
II a 

Drawing transf. IK: 3K 
Output 200 Q : 8 Q 
Multiplex output 
Detector 
Earphone jack 

// U 

Rotary switch 

it rr 

tt tt 

Tone control. 

R 2 -35 

I 31/g" x 4 3 / 4 " 8 Q 


Ri -16 18 kQ to 8.2 kQ 

Ri —20 75 Q added 

C 1-3 20 pF to 0.001 fiF 

R 2-1 39k£ to 62k£ 

R?— 2 4.7 kQ to 7.5 kQ 

R 2-3 1.2 ki? to 470 Q 

R 2 - 4 1 kQ to 560 Q 

R 2-12 1.2 kQ 2.2 kQ 

R 2 —38 5kl? to 4.3 k!2 

Ci-is 0.001 f*F eliminated 

O1-19 0.001 ^F 11 

Ci_ 2 o 5 pF 11 


Valore del component! 
per la versione migliorata 













